jorge Pablo Soto Velasco 


Querétaro, Qro. 
pablosoto5016010 gmail.com 
44 2138 1530 


Experiencia laboral 


Monitorista CCTV 
IPS DE MEXICO (Seguridad Privada) - Querétaro, Qro. 
julio 2018 - Actualmente 


e Encargado en la visualización de sistemas cctv como lo es (vidos, scati y vvms) 

* llenado de reportes y bitácoras 

e manejo de control de accesos 

e uso diario de paquetería office (Excel, power point y Word) 

e control de panel mxl y cerberos pro (encargados de la desactivación de dispositivos contra incendios 
y liberación de puertas de emergencia) 

e realizo la tarea de supervisar que los contratistas hagan uso del equipo de protección (arnés, casco, 
andamios, cuerdas de vida. etc..) 

e manejo los sistemas de extinción de incendios por medio del sistema Vesda encargado de controlar 
la descarga del agente extintor (co2, inergen y bortex) 


promotor de afore 
coppel - Querétaro, Qro. 
enero 2018 - julio 2018 


* encargado de promocionar el cambio de afore o bien hacer la invitación a ser parte de la nuestra 
e realiza funciones de captura de datos 


Educación y formación 


Técnico superior trunco o en curso en SISTEMAS COMPUTACIONALES 
UNIVERSIDAD (UTEL) - QUERETERO 
enero 2020 - Actualmente 


Habilidades, conocimientos e idiomas 


e -buena ejecución de paquetería office 

e habilidad para realizar distintas tareas en un tiempo 
e alta capacidad de reacción en situaciones de estrés 

* Capacidad de respuesta rápida alas ordenes recibidas 
+ gestión del trabajo colectivo 


